POULSEUR  50°30'48.7"N 5°3515.2"E 


Comme à l'habitude, c’est hors sentiers battus et des alpinodromes, tels les Awirs, Corphalie et consorts, que nous 
avons passé cette belle journée, au calme absolu, que du bonheur... 


Amateurs de fissures réjouissez vous, chez nous de telles fissures, ça ne court pas les massifs, à ma connaissance, 
c'est vraisemblablement les seules du genre en Wallonie, des voies style « Yosémitique » toutes proportions 
gardées bien sûr. 


Description : 

Orientée au nord, la paroi est haute de 20 à 25 mètres environ, la roche est un grès calcareux solide en général. 
L'ensemble présente essentiellement 3 dalles assez lisses, délimitée chacune par un dièdre parcouru par une fissure. 
Du sommet, la vue sur la vallée et les alentours est imprenable. 


A savoir : 
Il faut 2 à trois jours sans pluie pour que les fissures soient bien sèches en deçà, elles restent partiellement humides. 
Comme dans tous les massifs peu fréquentés, il vous faudra sans doute, faire un peu le ménage avant de grimper. 


X 


The Big Crack : 5b (à confirmer) 

Octobre 2010. 

Vraiment une "Big Fissure” peu commune chez nous, Si vous ne possédez pas la panoplie de méga coinceurs, il vous 
faudra comme Davide, la gravir assuré du haut. 





Intérêt 


La Schmitz : 5c/ 6a (impraticable) 
Ph. Schmitz 1978. 


El Cap D’Amon Nos- Ôtes: 5a (coinceurs) 

Richard et J-C Vittoz 1978. 

Renettoyée par D. Vitale et J-C Vittoz — octobre -2010. 

Une fissure parfaite, rectiligne et ininterrompue qui sillonne un dièdre sur 22 mètres de hauteur, une friandise pour 
gourmet. 


Les descentes s'effectuent en rappel du relais de la Schmitz que nous avons broché 


Carrière 





El Cap D'Amon Nos-Otes 
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